ADVANCE ELECTRON TUBE DATA SHEET 
WESTERN ELECTRIC 4I7A* ELECTRON TUBE 


p MEASURED АТ 
| 776° DIAMETER 


GRID: CATHODE 


GRID 


GRID 


HEATER 


S-PIN BASE 


DESCRIPTION 


The 5842/417A"is a 9-pin miniature triode of the unipotentiel cathode type. It is 


intended primarily for grounded-grid operation in the input stage of broad band 
enplifier 


Heater Voltage 


ЧЕТРИ 6.3 volts 
Marinum Plate Voltaj 180 volts 
Amplification Factor 43 


FILE: MINIATURE SECTION 
ISSUR 2, 3-50 


АТА“ 
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GENERAL CHARACTERISTICS 

ELECTRICAL DATA 

Beater Voltage... - . - . . „ n n n ae 6.3 volte 
Hester Фште%:...,................,.... 300 nillii 


Direct Interelectrode Cepacitanc: (without external shield) 
Input (cathode to grid and heater)... ....... 9,0 uf 
Output (plate to grid and heater) ....2..... 1,8 ше 
Plate to Cathode and Heater ............. 0,48 ше 


MECHANICAL DATA 

Cathode. 4 «e eee eh ee ee ee ee ee + Coated unipotential 
Bulbe cee eee eee ee eee eee n n n n n n nn 716-1/2 

11 button 9-pin 


BAR HS scone Secale Кони эк СИ ЕД a aking HS 


Mounting Position... . 6 eee eee eee n eee МУ 


MAXIMUM RATINGS, Design Center Yeluos 


Plate юйщө....................... 180 volts 
WB elk ven dee he so еее оа ане а 4 watts 
Cathode Current... eee eee ee ee hn n 35 milli 
Heator-Cathode Voltage .................. 50 volta 
PSP M up" 120*contigrade 


ver n rs. ME 


Cathode Resistor... ss ee eee n e 360 

Plate Current ................. 274 26 milliamperes 
Plate Rosistanoo e e eee e e ee e s 1600 1800 ohns 
Transconduetange . . «e e e e e e e e e eee . 28000 24000 віеговћов 
Amplification #аббог............... МА 43 
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